ABELS BORGGT . 

Nr. 10 Klasse C 

12 C 

1*f C 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TROND H E I M Bebyg9else 



Gate Abelsborg gt. nr. 10 

Betegnelse 


Eier 1970 Byggteknikk A/S 

Takst kr. 40.^00) Areal tomt 2Dl m ! . bygninger 
Bruk 


m' 


Oppført tidligst senest 


omkring 


RJCMI 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur 

vegger Tommer, liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Saltak, tegl. 




Ekstehor Ca. 1890. Symmetrisk fasade m. T-postvinduer . Flat pro- 
filert pilasteromramming m. fortanning over. Overbord på^kon- 
soller. Horisontalbånd, delvis m. fortanning, i 1.et. stående 

interiør panel under vinduer. 


Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 




1878 Se prot. 6/2 (BA) 

1919 Bakbygning i 2. et. av mur. 


Beboelse. (BA) 


Tegninger, oppmålinger 




1919 Planer, snitt, fasade av bakbygn. 1:100 (BA) 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering A-B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 23.9.74 
Sign J.T. 



Gate Abels borg gt. 10 



Eldre bilder 


Foto 




» 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
(or bevaring? 

Fremtidige planer 




5F» 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 


Abelsborg gt. n r. 12 






Betegnelse 








Eier 1970 


Byggteknikk A/S 






Takst kr. 


^0000 Areal tomt 202 m! bygninger 


in 




Bruk 


Bolig 






Oppfort 


tidligst senest 






KJtNT 


ANTATT 




Siste brann 


Tidligere branner 






Byggherre 




Oppr. bruk 




Arkitekt 








Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 2 




Grunnmur 


Pusset stein 






Vegger 


Tømmer, liggende faspanel 








Valmtak, tegl. 


Delvis 




Tak 




Eksterior 


Ca 1890. Symmetrisk fasade med T-post vinduer. 






Flat profilert omramming med 


fortanning. Overbord 




på konsoller. Horisontal-bånd under vinduer i begge 


Interior 


etg. Stående brystningspanel 


i 1 . etg. 






En del eldre lister og dører. 




Gårdsplass, 


Grus, ustelt. 






Uthus 


To etg. raurbygn. Bebodd. Bra. 




Ombygging 


1918 Bakbygn. i 2. etg. av mur. Beboelse. 


(AB) 








Tegninger, 


oppmålinger 








1918 Planer, snitt, fasade for bakbygn. 


1 : 100 








(BA) 






Ønskelige forandringer 






Omgivelser 








Omgivelser 








Vedlikeholdstilstand B 








Antikvarisk tilstand B 








Arkitekturvurdering A-B 








Miljøvurdering B 








Prioritering C 








Dato 23.9.74 








Sign JT 





Gate 



Abelsborg gt, 



12 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
lor bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Abels borg gt. n r. 14 

Betegnelse 


• 


Eier 1970 Hernes, Marie 

laKSi Kr. uu «000 Areal tomt i m, bygninger 

Bruk Bolig , forretning. 


m 


upptBit tidligst senest 


omkring 


«JINT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


«...___.„ Piis^f»-t c+pin. hpl. 
Vegger 

Tak Saltak, valmet mot gavlen og avsk. 
hjorne. Skifer. Profilert gesimskasse 


Kjeller 

Under hele huset. 

> 


Ekstehor Enkel pussfasade m. butikkinngang i avskåret hjorne. 
Jevnt fordelte T-postvinduer m. hele ruter, enkelte m. profilert 
omramming. & 

interiør- Profilert horisontalbånd under 2. etg. vinduer. Delvis 

modernisert. 

Gårdsplass, Trang, gress. 

uthus Mur. To etg. Ubebodd. Garasje. 


Ombygging (BA) 

1899 Murbygn. i 2 et. Beboelse. Uthus av mur m. boder og stall, 
1914 Forandringer av romfordeling 1. og 2. et. (BA) 
1930 Innredn. av garasje i murt uthus. (BA) 

1945 Ombygging av trapp og deling av 1 leilighet i 2 leilig- 
heter i 2. et. (BA) 


Tegninger, oppmålinger 

1899 Planer, snitt, fasade 1:100. (BA) 
1913 Planer, snitt, fasade 1:100. (BA) 
1945 Planer, snitt, fasade 1:100, 1:50. (BA) 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




PriorHering C 




Dato 25.9.74 
Sign J.T. 



Ga,e Abelsborggt. 




nr. 14 




Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 










Tidligere bygning 
brent/revet 




• 


• 


« 


Kultur-, personalhistorie 










Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 




■ 


• 

é 




Fremtidige planer 

* 












i 

















